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Mehrphasenstrome.
gegen P1 urn 30° vor, wahrend P^ gegen P± um 150° voreilt, —Pb
also gegen P± um 30° nacheilt, daher wird
Jx cos ^ ==Jccos (<pe — 30°) ~{-Jl cos ((pb + 30°) 1 Ja sin q>i = Jc sin (pc — 30 °) -f- Jb sin (<pb -f- 30°) J
und analog fiir die anderen Phasen
J2 cos 9?2 = Ja cos (<pa— 30°) -\-J0 cos (^ -f 30°) |
J9 sin <p2 = Ja sin (Va — 30 °) + Jc sin'(^ + 30°) J endlich
J3 cos ^?3 = J6 cos (^6 — 30 °) -f- Ja cos (<pa -f- 30°)|
J3 sin % = JB sin (<p6 — 30°) -f- Ja sin (<pa + 30°)J
Andert sich der Strom in einer Seite des Dreiecks, so andern sich nur die Linienstrome an den beiden benachbarten Eckpunkten, aber nicht der des gegenuberliegenden Eckpunktes. Wird z. B. der Strom einer Seite Null, etwa der Seite a, so ist J2 = — Jc und J"3 = «7& ? Jt ist aber nicht Null, weil die Phasenverschiebungen der Strome /2 und J3 gegen ihre Spannungen mit der Phasenverschiebung der Belastung nicht einfach zusammenhangen.
Sind etwa zwei Seiten gleichstark und induktionsfrei belasfcet die dritte unbelastet, also Ja = 0, Jl=Jc=J, cp^ = (pc = 0, so wird
JV1
=Jpsin(— 30°)+J sin
300 = JV3]      _ 30° = 0       J    '~
=Jcos 30° =
J2 sin 9?3 = J sin 30° = ~ A
J3 cos cp^—J cos ( — 30 °) =
=J
J3 sin q>i=J sin (— 30°) = '•
Es ist also J
in Pliase mit P1 , 30°
Fig. 93.
dagegen ist J2 gegen P2 um verzogert, wahrend J3 gegen Pa um 30° voreilt (s. Fig. 93). Die in jeder der beiden belasteten Phasen ver-brauchte Leistung ist /PZ = V"3PJ, insgesamt also 2 V3 PJ. Hier-vonfuhrtt/! die" Half te? die iibrigen Strome je ein Viertel zu.
Sind dagegen bei einer unbe-lasteten Phase die beiden anderen induktiv und etwa wieder gleich-moglich, Gliihlampen in Stern zu schalten, weil beim Abschalten einzelner Lampen die Spannungen sich an den iibrigen stark andern. Wenn sie in Stern geschaltet werden, ist ein neutraler Leiter erforderlich.
